O. Jubilat Felicjan Michał 


Z ZAKONU FRANCISZKANÓW REFORMATÓW 


długoletni Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Krakowie - Azorach 


przeżywszy 82 lata, w zakonie 58, w kapłaństwie 52 
lata, zasnął w Panu, opatrzony św. Sakramentami, 
dnia 26 października 1984 roku. 


Wprowadzenie zwłok Zmarłego do kościoła Francisz- 
kanów Reformatów w Krakowie przy ul. Reformac- 
kiej 4 nastąpi w niedzielę 28. X. br. o godz. 20.00. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach zostanie 

odprawione w tymże kościele w poniedziałek dnia 

29 października br. o godz. 11.00, po czym nastąpi 

przeniesienie zwłok do grobowca zakonnego na cmen- 
tarz Rakowicki. 


WSPÓŁBRACIA ZAKONNI 


